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SECT. III. 

I 

Dc motn Corporum in Con ids SeSfionibus excentricis 

' 

Prop. XL Prob. VI. 


Revolvatnr corpus in Ellipfi: Reqmrttur lex vis centripeU tender 

tis ad umbilicum EUipjeos. 

Efto Ellipfeos fuperiom umbilicus S. Agatur SP fecans Ellin- 
fees turn diametmm DK in £, turn ordinatim applicatam £> 
in & compleatur parallelogrammum Qx P R. P^tet £p 
qualem efte femi- 
axi ma jori A C, eo 
quod a£ta ab akero 
Ellipfeos umbilico 
H linea H 1 ipfi E C 
parallela, ( ob x- 
quales C CH ) 
azquentur ES,£I,a- 
deo utEP leruifum- 
ma fit ipfarum P S, 

P f, id eft C ob pa- 
rallelas H J, PR Sc 
angulos aquales I P 
R, HP Z ) ipfo- 
rum PS, PH, (pax 
conjunct im axem totum 2 AC adaequant. Ad SP demittatur 
perpendiculars gj* & Ellipfeos latere rc£o principali (ffeu 

^ Ciit ad LxP ' V ut QJ ad Pv, 

id eft ntPE( feu AC ) ad PC: & LxPvad GvP ut L ad G v\ 

■ Sc 


/ 


C 5* ]■ 

&G^Pad Ov quad.mtCP qmd.ad CD quad\St( per Lem. VHf.) 
Qv qaad.ad Q x qua d p u n ct 1 3 Q S c. P coeuntibus, eft ratio a'qua- 
licatis, & Oj quad, feu Qv quad, eft ad Oj quad, ut E P quad. 
ad P F quad , id eft ut C A quad, ad P Fqnacl five ('per Lem. XII.) 
u t CD quad, ad C B quad. Et conjunctis his omnibus rationi- 
bus, L x QR fit ad Qj quad, ut A C ad P C T L ad Op -f- C P q 
ad CDq -p CD q. ad C B q. id eft ut ACx L( feu 2 C B q. )x C- 
Pq. ad P CxGvxCBq. live ut 2 P C ad G v. Sed punctis 0 
Sc P coeuntibus, aequantur 2 PC ScGv. Ergo Sc his proporti<> 
nalia L x QJ Sc QJ quad, aequantur. Ducantur hare aqualia in 

S I± & fiet L x S P f iquale Ergo ( pe/ Coro!. 

The or. V. )v\s centripeta reciproce eft ut L x S P q. id eft recipro- 
ce in ratione duplicata diftantiae S P. Qj. I. 

I adem brevitate qua traduximus Problema quintum ad Parabo- 
lam, & Hyperbolam, liceret idem hie facere : verum ob dignita- 
tem Problematis Sc ufum ejus in fequentibus, non pigebit caiiis 
caeteros demonftratione confirmare. 


Prop. XII. Prob. VII. 

Move at ur corpus in Hyperbola : requiritur lex vis centripetal tenden- 
tis ad umbilicum jigurx. 

Sunto '.d, CB lemi-axes Hyperbolae j P G, K D diametri 
conjugatae; PF, Qj perpendicula ad diametros; Sc Qjv ordina- 
tmi applicata ad diametrum G P. Agatur S P fecans turn diame- 
trum D K in E, turn ordinatim applicatam Qjv in x, Sc comple- 
atur parallelogrammum 0 J P x. Patet E P aequalem c fie femi- 
axi tran fverfo AC, eo quod, acta ab akero Hyperbolae umbilico 
li linea H I ip (i E C parallela, ob aqualcs C S, C H , aequentur E S, 
E h adeo ut £ P femidifterentia fit ipfarum P S, P id eft ( ob 
p arallelas HI , PRSc angulos aquales IPR,'hPZ) ipfarum 
P f, P H, quarum difterentia axem totum 2 AC adaquat. Ad S P 

G 2 dc- 



